Liste No: S/22-01 


ii ALDH-F FREKANS İNVERTÖRLÜ 5 .... 


— HİDROFORLAR 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 ` ` N : , 
ANTALYA TEL: (242) 322 0029 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
DRTE: o 03) 483 500 TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 


TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN 


ÜRÜN KODU | ÜRÜN TİPİ TANK NOM. HACMİ aE i i i 
BASINÇ DEBİ MOTOR GÜCÜ € 4 TAKSIT | 6 TAKSIT | 10 TAKSIT 


ÜRETİM YERİ 








İKİ POMPALI HİDROFORLAR (MONOFAZE) 


09.13.030.0214 | ALDH 2/7-2 ADVANCE ; 7,5-3bar | 0,6-7,2m? | 2,0 HPx2 2.557 
09.13.030.0215 | ALDH 2/9-2 ADVANCE : 10-4 6 -7,2 m? „0 HPx2 2.582 MKE 
0-4bar | 0,6 m 3,0 X TÜRKİYE 


09.13.030.0216 | ALDH 4/6-2 ADVANCE ; 7 -3 bar 0,7 -11,2m°| 2,0 HPx2 2.526 














09.13.030.0217 | ALDH 4/8-2 ADVANCE 5 9,5 -4,5 bar | 0,7 -11,2m°| 3,0 HPx2 2.719 
Üç POMPALI HİDROFORLAR (MONOFAZE) 








09.13.030.0218 | ALDH 4/6-3 ADVANCE 7-3bar 0,9-17,1m9, 3,0HPx3 3.080 3.172 TÜRKİYE 
09.13.030.0219 | ALDH 4/8-3 ADVANCE 9,5-4,5bar |0,9-17,1m9, 3,0HPx3 3.118 3.212 









































NOT 

1- Fiyatlarımız Avro/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
4- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır. 
5- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


